1987-1988 ESTIMATED INDUSTRY LOAD 


1987 

PM 

RJR 

All 

Others 

Total 

Industry 

IQ 

4.1 

7.6 

0.2 

11.9 

2Q 

7.8 

10.7 

' '5.8 

24.3 

3Q 

2.9 

7.0 

- 

9.9 

4Q 

10.3 

12.0 

8.7 

31.0 

1988 

IQ 

1.2 

8.3 

0.1 

9.5 

2Q 

6.5 

9.6 

6.8 

22.9 

3Q 

1.5 

9.9 

0.4 

11.8 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ghwj0004 
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